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PART IV 

Private Advertisements and Miscellaneous 

Notifications 

LEGAL METROLCXiY DEPARTMENT 

CIRCULAR 

No. Bl/4215/2011. 2nd February 2012. 

The provisional seniority list of Assistant Controllers in the Department of Legal Metrology as on 18-1-2012 is 
published herewith. 

All concerned incumbents in the list are directed to submit their objections if any, within 15 days of the receipt of 
this provisional seniority list along with substantial evidence to prove their objection through proper channel. If no 
objections are received within time the seniority list will be published finally and no changes will be entertained thereafter. 
Late receipt of objections will not be entertained under any circumstances. 
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The Provisional Seniority List of Assistant Controllers in the Department of 
Legal Metrology as on 18-1-2012 


SI. 

No. 

Name 

Qualification 

Date of 
Birth 

Date of 
Joining in 
Government 

Service 

Date of 
Promotion 

in the 
present 
post 

Date of 
Joining in 
the present 
post 

Remarks 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

1 

Smt. R. Reena Gopal 

M.Sc. 

15-5-1970 

27-4-1996 

5-9-2001 

19-9-2001 


2 

Sri T. Ibrahimkutty 

B.Sc. 

4-5-1951 

6-6-1981 

5-9-2001 

15-9-2001 

Retired 

3 

Sri B. Unni Pillai 

B.Sc. 

20-5-1952 

23-6-1981 

1-8-2002 

12-8-2002 

Retired 

4 

Sri K. K. Issac 

B.A. LLB 

30-11-1956 

12-4-1979 

25-9-2002 

25-9-2002 


5 

Sri N. Vijayan 

B.Sc. 

13-3-1952 

28-8-1978 

11-4-2003 

19-4-2003 

Retired 

6 

Sri T. J. Kuriakose 

S.S.L.C. 

15-4-1952 

21-1-1980 

20-6-2003 

25-6-2003 

Retired 

7 

Sri Roy Felix 

B.Sc. 

4-5-1956 

29-2-1980 

6-11-2003 

20-11-2003 


8 Sri V. N. Pushpakaran 
Mechanical 

Engineering 

Diploma 

20-4-1956 

23-4-1984 

13-1-2004 

15-1-2004 

Expired 

9 

Sri T. Sailesh Kumar 

M.Sc. 

30-1-1960 

23-4-1984 

4-6-2004 

23-6-2004 


10 

Sri P. Mohammed 

S.S.L.C. 

19-5-1952 

13-3-1972 

26-4-2000 

2-5-2000 

Retired 

11 

Sri C. V. Babu 

Diploma 

Engineering 

10-5-1960 

28-2-1986 

1-8-2005 

1-8-2005 


12 

Sri John Mathai 

B.Sc. 

25-5-1956 

24-8-1982 

27-12-2005 

2-1-2006 


13 

Smt. S. Sobhana Kumari 

B.Sc. 

25-5-1957 

7-4-1986 

27-12-2005 

31-12-2005 


14 

Sri. V. S. Benedict 

Diploma in 

Engineering 

M.A. 

29-11-1956 18-9-198627-12-2005 

30-12-2005 



15 

Sri C. Venu Kumar 

B.Sc. 

27-5-1959 

3-9-1986 

27-12-2005 

30-12-2005 


16 

Sri P. K. Mohanan 

SSLC 

28-11-1954 

5-4-1980 

27-12-2005 


Retired 

17 

Sri C. P. Jayaprakash 

B.Sc. 

3-12-1955 

22-10-1986 



Left the 
depart¬ 
ment 

18 

Sri N. R. Prasad 

Diploma in 
Engineering 

10-5-1960 

3-6-1985 

24-8-2006 

26-8-2006 


19 

Sri Vijaya Kumar, K. 

B.Sc. 

30-5-1959 

4-12-1985 

25-8-2006 

28-8-2006 







Ill 


(1) 

(2) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

(6) 

( 7 ) 

(8) 

20 

Smt. M. Ushavathy 

M.A. 

10-11-1956 

7-8-1980 

28-8-2006 

31-8-2006 


21 

Sri P. M. Nazir 

B.A. 

1-10-1955 

15-6-1981 



Retired 

22 

Sri Baby Mathew 

B.A 

22-5-1957 

12-10-1981 

23-6-2007 

26-6-2007 


23 

Sri V. Thankaprasad 

B.Sc. 

17-5-1954 

29-12-1983 



Retired 

24 

Smt. Lilly Jasmine 
Fmandez 

B.A. 

26-11-1956 

13-8-1984 

23-6-2007 

29-6-2007 


25 

Sri R. Ram Mohan 

M.Sc. 

27-5-1964 

24-10-1990 

23-6-2007 

28-6-2007 


26 

Sri S. Ledson Raj 

B.Sc. 

24-4-1962 

12-8-1992 

23-6-2007 

23-6-2007 


27 

Sri 1. Ramaprasad 

Shetty 

B.Sc. 

22-5-1964 

12-8-1992 

23-6-2007 

25-6-2007 


28 

Sri N. Surendran 

B.Sc. 

3-5-1962 

24-8-1992 

23-6-2007 


Expired 

29 

Sri V. S. Janardhanan 

B.Sc. 

29-10-1962 

18-10-1988 

23-6-2007 

30-6-2007 


30 

Sri J. C. Jeeson 

Diploma in 

Engineering 

B.Sc. 

31-5-1968 

6-1-1994 

3-2-2010 

22-2-2010 


31 

Sri K. V. Saseendran 

B.Sc. 

27-4-1965 

9-3-1995 

3-2-2010 

5-2-2010 


32 

Sri M. S. Umasankar 

B.Sc. 

23-4-1964 

9-3-1995 

3-2-2010 

8-2-2010 


33 

Sri M. R. Sreekumar 

M.Sc. 

PGDCA 

29-5-1964 

20-4-1995 

10-2-2010 

10-2-2010 



Office of the Controller of 
Legal Metrology, 

Vikas Bhavan, Thiruvananthapuram. 


(Sd.) 

Controller (LM). 







